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Orman Kricesi ya da Orman Kri dili (kendilerince 
_ d"A/’VA :) NThithawTwin ; İngilizce Woodlands Cree, 
Woods Cree, Northern Cree, “th” dialect of Cree), 
Kanada'nın kuzey Manitoba ve Saskatchewan 
eyaletlerinde yaşayan Orman Krileri tarafmdan konuşulan 
Algonkin dilleri ailesinin Merkezî Algonkin dilleri 
grubundan Kricenin lehçesi olan Krzrlderi li dilidir. En 
yakm akrabasr "y" (V) sesini kullanan Ova Kricesidir ve 
ondan "th" (■?) sesini kullanmasryla ayrrlrr. Kri dilleri 
konuşma sahasının en batısında yer alır. 
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Bölge 

Orman Kricesi 

NThithawTwin 

Manitoba, Saskatchewan 

Etnik köken 

Orman Krileri 

Konuşan sayısı 75 (2011)W 

Dil aileleri 

Algonkin-Yurok 

ISO 639-3 

■ Algonkin 

■ Merkezi 

- Krice 

■ Orman Kricesi 

Dil kodları 

cwd 


"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orman_Kricesi&oldid=21134098" adresinden alınmıştır. 
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